
XXII. BEZIRKSMESSE 
DER MEISTER VON MORGEN 
DER HAUPTSTADT DER DDR, BERLIN 

1980 




1 ^O^LOW ^ 



DIPLOM 

FÜR AUSGEZEICHNETE LEISTUNGEN 

dem MMM-Kallektiv 



$ ß Prüfgerät für 
Großwiktylernebenstellevi -Anlage" 

(GWN/D) 

des Volkseigenem 
Außenhandelsbetriebes 
Investcommerz 
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BERLIN, DEN 1ä. 9.1980 



OBERBÜRGERMEISTER 



